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PART III 
Notifications by Heads of Departments 
Agriculture Development and Farmers 
Welfare Department 

- അടങ്കൽ തുക 3,35,000 . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ 


ജെ . 1765/ 2018 . 


2018 ജൂ 


ലൈ 21. 


നിര തദവ്യം - 8, 375 ( പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ 
ഓഫീസർ, ഫാം ഇൻഫർമേഷൻബ്യൂറോയുടെ പേരിൽ 
മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്). 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ- 670 + ജി. എസ്. റ്റി. 
പകർപ്പ് - 335 + ജി. എസ്. റ്റി . 


2018 ആഗസ്റ്റ് 30 - ന് സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ 
ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഓണാഘോഷ പരിപാടിയുടെ 
സമാപന ചടങ്ങിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനായി സംസ്ഥാന ഫലമായി 
പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ചക്കയുടെ പ്രാധാന്യം പ്രമേയമാക്കി ഒരു 
ഫ്ളോട്ട് തയ്യാറാക്കുവാൻ ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയെ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് 
വിധേയമായി പ്രസ്തുത ഫ്ളോട്ട് തയ്യാറാക്കുവാൻ താൽപര്യ 
മുള്ള ശിൽപികളിൽ കലാകാരൻമാരിൽ നിന്നും ദർഘാസ് 
ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ദർഘാസുകൾ ടു കവർ സിസ്റ്റം 
( ടെക്നിക്കൽ ബിഡും പ്രസ് ബിഡും) മാതൃകയിലാണ് 
സ്വീകരിക്കുന്നത്. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ടെക്നിക്കൽ ബിഡും 

പസ് ബിഡും ആയവയുടെ പേരുകൾ പ്രസ്തുത കവറു 
ക ളുടെ മുക ളി ലായി രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു കവറിലാക്കി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾ ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ 
ബ്യൂറോയുടെ കവടിയാറിലുള്ള ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന അവ സാ നിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 13 - 8 - 2018 , 11 മണി. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയ തിയും 
സമയവും 13 - 8 - 2018, 1 മണി. 


ദർഘാസ് ( ടെക്നിക്കൽ ബിഡ്) തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 13 - 8- 2018 , 2 മണി. 
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- 15 


7th AUG. 2018] 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


64 


- നോട്ട്: ഫ്ളോട്ടിന്റെ ഈ വർഷത്തെ വിഷയം സംസ്ഥാന 
ഫലമായ ചക്കയാണ്. ടു കവർ സിസ്റ്റം ( ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് & 

പൈസ് ബിഡ്) മാതൃകയിലാണ് ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. 
പ്രസ്തുത തീമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 2 ഡി ഡായിംഗും 
സാങ്കേതിക യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുമാണ് 
ടെ ക് നി ക്ക ൽ കവറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്. പ്രസ്തു ത 
ടെക്നിക്കൽ കവറുകൾ ആദ്യം പരി ശോ ധി ക്കു ന്നതും 
അതിൽനിന്നും ടെക് നി ക്കൽ കമ്മിറ്റി തെര ഞ്ഞ ടു ക്ക 
പ്പെടുന്നവരുടെമാത്രം തുക രേഖപ്പെടുത്തിയ ദർഘാസുകൾ 
പരിശോധിക്കുന്നതും ടി ദർഘാസുകളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 
തുക രേഖപ്പെടുത്തിയ ദർഘാസ് അംഗീകരിക്കുന്നതുമാണ്. 
ടെക് നി ക്കൽ ബിഡുകൾ പരി ശോ ധി ക്കുമ്പോൾ 
സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 2 ഡി ഡായിംഗിന്റെ സാങ്കേതിക മികവും 
ഗുണമേന്മയും ആകർഷണീയതയും കൂടാതെ കരാറുകാരന്റെ 
മുൻപരിചയവും വിലയിരുത്തിയായിരിക്കും കരാറുകാരെ 
തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. 


3. ഫ്ളോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ലോഗോയും 

മറ്റു വിവരങ്ങളും ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ 
നൽകുന്നതാണ്. എന്നാൽ കരാറുകാരൻ വിഷയം 
സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിർബന്ധമായും 
ശേഖരിക്കേണ്ടതും ആയത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ 
ആഫീസറുടെ അംഗീകാ ര ത്തിന് വിധേ യ മാ യി 

വിനിയോഗിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
4. കരാറുകാരൻ സമർപ്പിക്കുന്ന 2 ഡി ഡ്രോയിംഗിൽ 
3 ഡി മോഡ ലു കൾ ഉൾപ്പെടു ത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ 
പ്രത്യേകം മാർക്ക് ചെയ്ത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
ഡിസ നിം ഗിലെ വിവിധ ഘട ക ങ്ങ ൾ 
നിർമ്മിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ 
( സ്റ്റീൽ, ഇരുമ്പ് പൈപ്പ്, പ്ലവുഡ്മുത ലാ യ വ ) 

പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
5. കരാ റി നോ ടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്ന ഇ . എം . ഡി . 
തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ ബിഡിൽ 
ഉൾപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


കരാറുകാരന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സാങ്കേതിക 


യോഗ്യതകളും പ്രവൃത്തി പരിചയവും 


നിബന്ധനകൾ 


1 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ ഈ മേഖലയിൽ 
മു ൻ പ രി ച യ മുള്ള ഒരു ആളാ യി രി ക്ക ണം . മുമ്പ് 
പ്രസ്തുത ജോലി കേരള സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, അർദ്ധ 
സർക്കാർ കമ്പനികൾ, പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
എന്നിവ യ് ക്കു വേണ്ടി ചെയ്ത് പ്രവൃത്തിപരി ച യമുള്ള 
ആളായിരിക്കണം. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച് ജോലികളുടെ വർക്ക് 
ഓർഡർ, കരാർ , വർക്ക് കംപ്ലീ ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
എന്നിവയിലേതെങ്കിലുമോ എല്ലാമോ ടെക്നിക്കൽ ബിഡിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


-- ഫ് ളോട്ട് സജ്ജീകരിക്കു ന്ന തിന് ആവ ശ്യ മായ 
എല്ലാ സാധന സാമഗിയും കരാറുകാരൻ സ്വന്തം 
ഉത്ത ര വാ ദി ത്വ ത്തിലും ചെല വിലും സജ്ജീക രി 

ക്കേണ്ടതാണ്. (ചെടികൾ ഉൾപ്പെടെ). 
2. ഐഷർ ലോറിയിൽ സജ്ജീകരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്ത് 
റാലി യിൽ പങ്കെ ടു ക്കത്തക്ക വിധം ആ യ തിന്റെ 
അനുബന്ധ ചെലവുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരക്കാണ് 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഫ്ളോട്ടിന്റെ നീളം 18 അടി ഉയരം 
18 അടി വീതി 10 അടി എന്ന ക്രമത്തിൽ കവിയരുത്. 


ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 


ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 


1. ടെക്നിക്കൽ ബിഡിൽ കരാറുകാരന്റെ സാങ്കേതിക 

യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട 
താ ണ് . പസ്തു ത് സാങ്കേ തിക യോഗ്യ ത കൾ 
തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ടെക്നിക്കൽ 
ബിഡുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതല്ല . മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ 
സമർപ്പിച്ച സാങ്കേതിക യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്ന 
രേഖകൾക്കുള്ള ആധികാരികത പരിശോധനാ വിധേയമാ 
ക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കരാറുകാരന്റെമുൻപരിചയം 
തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളും ടെക്നിക്കൽ ബിഡിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


3. ഈ രൂപം തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്ക് ഇരുമ്പു ചട്ടക്കൂടിൽ 
മുള, പായ്, കടലാസ്, തെർമോകോൾ, പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് 
പാരിസ്, തുണി, പ്ലാസിറ്റിക് ഷീറ്റ്/ സ്ക്വയർ ട്യൂബ്, 
സ്റ്റീൽ 6 എം . എം . റോഡ്, ഫോം എന്നിവ 
ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും 
വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ 
ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുമതി 
വാങ്ങണം. തയ്യാറാക്കുന്ന രൂപത്തിന് മിനുസമുള്ള 
പ്രതലത്തിൽ ഇനാമൽ പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിറം 
നൽകേണ്ടതുമാണ്. 


2. കരാറുകാരൻ ടെക്നിക്കൽ ബിഡിനൊപ്പം ഫ്ളോട്ടിന്റെ 
ഡിസൈനിന്റെ യും ലേഔട്ടി ന്റെ യും വിശ ദ മാ യ 
2 ഡി ഡായിംഗ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാരൻ 
ടിയാന്റെ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ച് 
ഫ്ളോട്ട് വളരെ ആകർഷകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ 
രീതിയിൽ ആവശ്യമായ പ്രകാശശബ്ദ സംവിധാന 
ത്തോടെ ഒരു ക്കേ ണ്ട താ ണ്. പ്രസ്തുത ഫ് ളോട്ട് 
കൂടുതൽ ആകർഷകവും സമ്മാനാർഹമായ രീതിയിലും 
ഒരുക്കാൻ കരാറുകാരൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. 


- അതോടൊപ്പം മതിയായ വെളിച്ച സംവിധാനവും ശബ്ദ 
സംവിധാനവും നൽകേണ്ടതാണ്. മഴയുടെ സാധ്യത 
യുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഫ്ളോട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 
സാധനങ്ങളുടെ ആകാരത്തിനും ഭംഗിക്കും കോട്ടം 
സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല . കൂടാതെ ഫ്ളോട്ടിനുള്ളിലും 
വശങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ദീപസംവിധാനം ക്യാമ്പയിൻ 
ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
- സാൽവേ ഷൻ ആർമി, ടാഗോർ തീയേറ്റർ എന്നീ 
അംഗീകൃത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടത്തക്ക 
രീതിയിൽ അന്നേ ദിവസം രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുൻപ് 
അലങ്കാരം മുഴുവൻ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. 
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7th AUG. 2018] 

AGRICULTURE DEPARTMENT 
6. കൃഷിവകുപ്പിന്റെ സന്ദേശം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിന്റ് 

ദർഘാസ്/ ലേലപ്പരസ്യം 
ചെയ്ത് ( ലോഗോകൾ ഉൾപ്പെടെ) വാഹനത്തിന്റെ 
വശങ്ങളും പിൻഭാഗവും മറയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

നമ്പർ എ . ഇ .( 4 ) 369/ 16 / 362 / 2017 . 

2018 ജൂ ലൈ 16. 
7 . ഫ് ളോട്ടിനെ സംബ ന്ധിച്ച് ഓണാ ഘോ ഷം 2018 - കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കാർഷിക വികസന കർഷക 

പെജന്ററി കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി -- ക്ഷേമ വകുപ്പ് വക വാഹനങ്ങൾ കൃഷി വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് 
പാലിക്കുവാൻ കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും. എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, വയസ്ക രക്കുന്ന്, കോട്ടയം 
8. ഫ്ളോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ജോലികളും റെന്റ് 

ഇപ്പോൾ ഏതു നില യിലാണോ അതേ നില യിൽ 2018 
അടിസ്ഥാനത്താലായിരിക്കും പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്. 

സെപ്റ്റംബർ 24 - ന് പകൽ 3 മണിക്ക് പരസ്യമായി ദർഘാസ്/ 

ലേലം വഴി വിൽപ്പന നട ത്തു ന്നതിന് ദർഘാ സു കൾ 
9. ഫ്ളോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന അവസരത്തിൽ വാഹനത്തിനു 

ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
പിന്നിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആവശ്യമായി വരുന്നപക്ഷം 
ആയത് ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. - 1. കെ . സി . റ്റി . 6088 - റ്റാറ്റാ 807 - 1988 മോഡൽ 
(തടിയോ മുളയോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ). 

മിനി ബസ്സ്. 
ഫ് ളോട്ട് ഘോഷ യാത്ര നടക്കുന്ന അ വ സ ര ത്തിൽ 

2. കെ . എൽ. 05 കെ . 5164 റ്റാറ്റാ 407 - 1998 മോഡൽ 
ഫ്ളോട്ടിന്റെ ആകർഷണീയതയും ഭംഗിയും വർദ്ധിപ്പി 

ബോഡിയുള്ള വാൻ. 
ക്കു ന്ന തി നായി ക്യാമ്പയിൻ ആഫീസർ നൽകുന്ന 
നിർദ്ദേശങ്ങളും ഭേദഗതികളും വരുത്താൻ കരാറുകാരൻ 

- ലേല ത്തിൽ പങ്കെ ടു ക്കു വാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ 
ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും. അല്ലാത്തപക്ഷം ( ടെക്നിക്കൽ 

കൃത്യ സമയത്ത് ഹാജരാകേണ്ടതും അന്നേദിവസം പകൽ 
കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാ ന ത്തിൽ 12. 30 - ന് മുൻപായി താഴെ കാണുന്ന നിരക്കിൽ നിരതദ്രവ്യം 
കരാർ തുക യിൽ ആ നു പാ തി ക മാ യി കുറവ് ലേലസ്ഥലത്ത് അടച്ച് രസീത് വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
വരുത്തുന്നതായിക്കും.) 

- 3,000 ആകുന്നു . ഓരോ വാഹനത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം 
11. വാഹ ന ത്തിന്റെ ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ 

നിരതദ്രവ്യം അടച്ച് ടോക്കൺ വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 
നൽകുന്ന ആഡിയോ ടേപ്പ് ( സം ഗീതം ) കേൾപ്പി 

മേൽപ്പറഞ്ഞ വാഹനത്തിന് മുൻകൂട്ടി സീൽ ചെയ്ത 
ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ആഡിയോ ക്ലിപ്പ്- ചക്ക ആശ യ മാ 

ടെണ്ടറുകളും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടറുകൾ നൽകുവാൻ 
ക്കിയിട്ടുള്ള പാട്ടിന്റെ രചന, സംഗീത സംവിധാനം, 

ആഗ്രഹിക്കു ന്ന വർ ആയത് വെള്ളക്ക ട ലാ സിൽ എഴുതി 
റിക്കാർഡിംഗ്, മിക്സിംഗ് എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ ഫാം 

അസിസ്റ്റന്റ് എക് സി ക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ (കൃഷി) , 
ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി 

വയസ്ക രക്കുന്ന്, കോട്ടയം- 686 001 എന്ന്മുദ്രണം ചെയ്ത 
കരാറുകാരൻ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കേ 
ണ്ടതാണ്. ആയത് 2 സി . ഡി . യിലും ഒരു യു . എസ്. 

കവറിൽ 24 - 9 - 2018 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് മു ൻ പായി 
ബി.- യിലും റിക്കാർഡ് ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

കിട്ടത്തക്കവണ്ണം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 

മേൽ പറഞ്ഞ നിര ത ദ വ്യം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
12. വർക്ക് ഓർഡർ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞ് ഫ്ളോട്ടിന്റെ വർക്ക് 

എഞ്ചിനീയർ (കൃഷി), വയസ്ക രക്കുന്ന്, കോട്ടയത്തിന്റെ 
ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ആയത് സംബന്ധിച്ച പുരോഗതി 

പേരിൽ എടുത്ത ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ക്യാമ്പയിൻ ആഫീസറെ നേരിട്ടോ 

മേൽപ്പറഞ്ഞ നിരതദ്രവ്യം ഇല്ലാത്ത ടെണ്ടറുകൾ യാതൊരു 
മെയിൽ മുഖാന്തിരമോ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 

കാരണ വശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കവറിന്റെ മുകളിൽ 
13 . ഈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന ക്യാപ്ഷനുകളും 

വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പരും വാഹനത്തിന്റെ ദർഘാസ് 
ലോഗോകളും ക്യാമ്പയിൻ ആഫീസറുടെ നിർദ്ദേശ 

എന്ന തലക്കെട്ടോടുംകൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
പ്രകാരം ഫ്ളോട്ടിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ഡിമാന്റ് ( ഡാഫ്റ്റിന് പക ര മാ യി നിര ത ദ വ്യം അടച്ച 
14 . ഫ്ളോട്ടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ, സർക്കാർ, നഗരസഭ ടോക്കൺ ക വ റി ന കത്ത് വെച്ച് സീൽ ചെയ്താലും 
എന്നി വ യുടെ നിർദ്ദേശം അ നു സ രിച്ചുള്ള ഗ്രീൻ പരിഗണിക്കുന്നതാകുന്നു . ടെണ്ടറിനും, പരസ്യ ലേലത്തിനും 
പാട്ടോ ഗോൾ സമ്പ ദാ യം കർശ ന മാ യി 

പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ടോക്കൺ എടുക്കേണ്ടതാകുന്നു . 
പാലിക്കേണ്ടതാണ്. 

- മേൽ വിവരിച്ച രീതിയിൽ സാധു വായ ടെണ്ടറുകൾ 
- ശബ് , ദീപ സംവിധാനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 
ജനറേറ്റർ സൈലന്റ് പവർ ആയിരിക്കണം. 

24 -9- 2018- ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്മൂന്നു മണിക്കുള്ള പരസ്യലേലത്തിനു 

ശേഷം തദവസരത്തിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ടെണ്ടറുകാരുടെ 
ഇതിന്റെ വിശദാം ശ ങ്ങ ൾ ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ 

സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതും ലേലത്തിലോ/ ടെണ്ടറിലോ 
ബ്യൂറോയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദ്വസങ്ങളിൽ 

കൂടുതൽ തുക കാണിക്കുന്നവർക്ക് ലേലം താൽക്കാലികമായി 
നേരിട്ട് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. 

ഉറപ്പിക്കുന്നതും ടിയാൻ ഉടൻ തന്നെ ലേലം/ ടെണ്ടർ തുകയുടെ 
ഫോൺ നമ്പർ: 0471- 2317314. 

മൂന്നിലൊന്ന് സംഖ്യ നിരതദ്രവ്യം കഴിച്ച് ലേലസ്ഥലത്തുവച്ച് 
ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ, 

തന്നെ അട യ്ക്കേ ണ്ടതും ബാക്കി തുകയും നികുതികളും 
കവടിയാർ പി. ഒ ., 

പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻഫർമേഷൻ ലേലം/ ടെണ്ടർ ഉത്തരവ് കിട്ടി 10 ദിവസത്തിനകം അടച്ച് 
തിരുവനന്തപുരം- 3. 

ഓഫീസർ. 

വാഹനം സ്വന്തം ചെലവിൽ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാകുന്നു . 
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മേൽ വാഹനത്തിന്റെ വിൽപ്പന നിലവിലുള്ള ചരക്കു സേവന പങ്കെ ടു ത്തവർ മേൽ പസ്താ വിച്ച നിബ ന്ധ ന ക ൾ 
നികുതികൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും. ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്ന - പാലിക്കേണ്ടതാകുന്നു . ലേലം ചെയ്യാനുള്ള വാഹനം എല്ലാ 
സമയത്ത് ടെണ്ടറില മേൽ വി ലാ സക്കാരനോ അദ്ദേഹം പ്രവൃത്തി ദിവ സവും രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 
അംഗീകരിച്ച് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കത്തോടുകൂടിയുള്ള - 5 മണിവരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ആർ. എ . റ്റി . റ്റി . സി ., 
ആരെ ങ്കി ലു മോ ഹാജ രാ കാ തി രി ക്കുന്ന ടെണ്ട റു കൾ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ്, കോഴ , കോട്ടയം എന്നീ 
അസാധുവാക്കുന്നതാണ്. 

ഓഫീസുകളിൽ വാഹനം പരിശോധിക്കുകയും കൂടു തൽ 

വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാവുന്നതുമാണ്. 24- 9 -2018- ന് എന്തെങ്കിലും 
- മേൽ പ്രസ്താവിച്ച നിബന്ധനകൾക്ക് വിപരീതമായി 

കാരണ വശാൽ അവ ധി ആകുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത 
ലേലം/ ടെണ്ടർ കൊണ്ടയാൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാ ണെ ങ്കിൽ 

പവ്യത്തി ദിവസം മേൽ നിബ ന്ധ ന കൾ പ്രകാരം 
തുടർന്നുള്ള ലേലക്കാർക്ക് ലേലം ഉറപ്പിക്കുന്നതും അതിന് 

ലേലം/ ടെണ്ടർ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. യാതൊരു കാരണവും 
സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ലേലം/ ടെണ്ടർ ചെയ്ത വാഹനം 

കൂടാതെ ലേലം/ ടെണ്ടർ തീയതി മാറ്റുന്നതിനും ലേലം/ ടെണ്ടർ 
പുനർലേലം ചെയ്യുന്നതും ആയതിൽ സർക്കാരിന്എന്തെങ്കിലും 

നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനും അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള പൂർണ്ണ 
നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയത് ഏറ്റവും ആദ്യം 

അധികാരം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (കൃഷി) 
ലേലം/ ടെണ്ടർ കൊണ്ട ആളിൽനിന്നും ഈടാക്കുന്നതും ടിയാൻ 

കോട്ടയത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാകുന്നു . 
അടച്ച നിരതദ്രവ്യം സർക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടുന്നതുമാണ്. 
അഥവാ പുനർ ലേലത്തിൽ ലാഭമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ടിയാന് 

കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
യാതൊരുവിധ അർഹതയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
- ലേലം കഴിഞ്ഞാലുടൻ ലേലം/ ടെണ്ടർ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് - വയസ്കരക്കുന്ന്, 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
നിരതദ്രവ്യം മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ/ ലേലത്തിൽ കോട്ടയം. 

- എഞ്ചിനീയർ (കൃഷി). 


- ( ഒപ്പ്) 


